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CPI ADJUSTED PRICING REVIEW 



WEIGHTED 



-0.37 

DIFF 

-0.3 

DIFF 



COST 

% 

LESS 

ADJUSTED 

VS. 

PROJ. 

VS. 

ACTUAL 

YEAR 

PER 1000 

CHANGE 

CPI 

CHANGE 

ACTUAL 

CHANGE 

ACTUAL 

CHANGE 

1984 

48.82 








1985 

51.62 

5.74% 

3.8% 

-0.72% 

-0.49% 

-1.72% 

0.51% 

-1.21% 

1986 

54.82 

6.20% 

1.1% 

-1.89% 

-0.20% 

-1.86% 

-0.23% 

-2.09% 

1987 

58.36 

6.46% 

4.4% 

-0.76% 

-0.73% 

-1.94% 

0.45% 

-1.49% 

1988 

63.68 

9,12% - 

4.4% 

-1.74% 

-0.52% 

-2.73% 

0.47% 

-2.26% 

1989 

71.21 

11.82% 

4.6% 

-2.67% 

-1.14% 

-3.55% 

-0.26% 

-3.81% 

1990 

77.75 

9.18% 




-2.76% 

1.0 
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